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'Tonemos mucho máe gusto en aplaudir que 
en censurar: por ego nos causa hoy ho poca sa- 
tisfaccion manifestar que en la sesion del sába- 
do tuvo en nuestro concépto mucha razon la 
¡Cámara de Representantes al darse por satisfe- 
cha de las categóricas declaraciones del señor 
rainistro de Hacienda, 

De ellas resultó que no habia motivo para 
[suspender la, discusion del proyecto de ley de co- 
lonizacion, porque existen los fondos necesa: 
rios para colonizar.—El émpréstilo ao colocó al 
tipo de 82% por ciento, segun el señor Ministro, 
produciendo por tanto diez y seig millones y ma- 
dio. Deduciondo'4 por. ciento de comision y cin- 
enonta mil ¡posos por-corretages, impresiones, 
¿| útulos, sellos, avisos, ete. habia un liquido de 
quince raillones quinientos mil pagos que £p 4u- 
móntarian hasta cerca de diez y seis millones 
orlas ventajds obtenidas en ol cambio de las 
ptras. á A 

«No podemos quejarnos, decia el señor minis- 
tro de Hacienda. Francia para levantar loz cin- 
eo mil millones de francos emitió sus títulos o. 
:159 por ciento. Sa dirá que habia salido de un 
desastre: nosotros hemos salido de un desastre 
¡tal vez peor.» 

Por consecuencia de esta explicacion sacó el 
señor-Marquez la consecuencia de que hay fon- 
dog aplicables'á la colenizacion; y aseguró que 
el Gobierno es el primer interesado en que s8 
aplique á-ella cuanto antes el millon y medio de 
pesos que se destinan á atender á esa urgente 
recesidad. 

“Tanto el señor Carva, como el doctor Rodri- 
guez Larreta usaron de la palabra para justifi- 
ar lag mociones que respectivamente habian 
brosontado.—La del señor Carve fué motivada 
orla suspension del debate sobre la ley de co- 
onizacion. En efecto si la Cámara abrigaba du- 
Ndag acerco, de la existencia de los fondua nece- 


lamage al señor ministro de Hacienda para. 
preguntarle lo que habia de cierto en: ebagunto. 
Y En cuanto al Dr. Rodriguez Larrata, dijo que: 

habia fundado la mocion pára que la discusion 
“ueselaplazada en virtud de los rumores persigien- 


vimiento de muchos miembros de la Cámara.— 
a todos modos ésta no tenia motivo sino para 
licitarsa de las seguridades dadas porel señor 
inistro; y en vista de ellas -podrá ahora conti- 
Lar discutiendo el proyecto Je colonízacion, 


úieda satisfecha de ellas lo mani 
: ilencio- sobre bate punto 


mplicita de cen- 


sarios para Colomizar ócies y natural quad. 


eeque circulaban y que habian llegado á cono: 


| dias de Julio e 


local, tan solo interrumpido por el grito de los 
ugieres llamando una persona, sobre la que re- 
caian á veces los comentarios de los corrillos, 
calenlando la suma en que se vela comprorao- 
tida, 

Por la hora, la concurrencia, la espectativa y 
la soleranidad del momento, la Bolza presenta- 
ba un espactáculo sin precedente. 

Aquella maga estaba tan sensible que un bra- 
viego pronunció la palabra «erñoreso con el 
acento oratorio del que empieza un discurso, y 
esto-solo bastó para que el sordo rumor que £8 
sentía cesara instantáneamente, como gl la mu- 
chedumbra hubiera enmudecido ó perrilicado; 
dominaba todos los espíritus el pánico. 

Al fin, subió el corredor Murga, que debia 
iniciar los remates por gallo de liquidacion; nne- 
vo silencio y movimiento d> atencion. 

La liquidacion se empezó comprando oro. Su 
primera oferta fué de diez mil pesos el precio de 
162, seguida de otra y otras de diez, veinte y 
cien, que ascendieron á un total de 115 rail pe- 
gog oro, tomados casi todos por e! señor Correa. 

Este fué ya un síntoma claro de la magaitud 
del desastre financiero, 

Vendiéronse despues míl doscientas acciones 
del Banco nacional ontre:262 y 257.50; en se- 
gvida 1600 del muello de La Plata 4 115 firme, 
100 del muelle Catalinas 4 160 y 161 y por fin 
llégales el turno á las acciones del Banco Cong- 
tructer, las cuales eran esperadas con 
pues rellejarian en toda su realidad el grado de 
gravedad de la situacion financiera, 

Sa sacaron cien acciones á remate y sa bizo 
una oferta resuelta de 15D, que cuusó una im- 
presion favorable, aunque tímida. La oferta no 
fué pujada; otras cien obtuvieron 110, sin con- 
tradicciones; las otras cien 125; las que siguie- 
ron 120. E , 

Aquí empezó la competencia de los compra- 
dores, no en ofería, xino en preferencia para 
tomarlas á ese tipo. 

Los títuloz continuaron descendiendo hata 
la,par, rematándose 19.409 acciones y 17.440 
egriificados. 


momentos antes ze convir- 
e cian más 


de uno que perderia medio millon de naciona- 
les, otros trescientos y doscientos mil. 

++ Uno que el mes pasado habia perdido 230 mil 
pesos, caia ahora en 170 mil: su desolación era 
tal, que estaba, completamente, abstraido, sin 
darse cuenta cabal del trance por que atrava- 


«Saba. 


DE «LA PRENSA» 


sn vez hora fatolá las acciones dal 
Banco Coñstruétor de La Plata. ; 

Debia véudorso do éllas 18,209 acciones. 

No está démás recordar que en los primeras 
dias riente, se repartirá por ese Ban- 
“co un dividendo de 6%. 

+ ¿La primera operación de 100 acciones se bi- 


la 


ansiadad,* 


| rezian28 Ccotoprometidos o excu 


cion, las de cincuen 
figuran entra las nag. 

con toda [ran- 
comunicaba u 
sigmente. 


ag 


los perdedores. 
Un corredor que había operado por uno de 
ellos, fudayer ú comunicar € su imberbe comi- 
tente el monto fijo de las pérdidas: 60,000 pr- 
sosim/n. 
Vie tamaña nelicia el Mamanta especulador, y 
cer inmerdi ) 
D es da ompeñ 
— que pertenecen á una 
le encontró anoche enla quinta de un 
amigo, preza de un susto mayÚúscuio. 
La intervencion d28u señ 
término 4 un arreglo ya 


arre 


* operaciones sobre oro sellado robrevi- 
tante gupreras, en que todo anunciaba 
sirO, 


Sa prezentó entónesz el corredor Correa Mo- 
rolez y animada de verdadero patr mo—de 
ese patri 6 que produces hech: endo la 
voz o, zosiuvo varoniimente la plaza 
con compl 

A 


¿mio del ora 
la 


bla ectitud, e 


un camino 


a Ano Fer 
habria 


desagtroz 


9 para 


érsala en cuent 
ha de 
na vez ias que en la Bolsa exista como prin- 
cipio una-»mcral levantada, á despecho de los qu 
piensan que en el templo de Mercurio no hay CG 
raz y qua esa institucion es casa de juego. 
O:ro hecha ze destaca del fondo de aquel e 
vulzivo harvidero de inter iocerti 
bres y de angustias, —á ssber—qua los corre 
respon 
no 


a 


y 


lidades, no pr 
den el rostro: 


eseman cuantas turbir 
catástrole los apia 


con un 


si volun- 


e mo. aa . 
» que á la hosrad: 
sus nombres con resoluciones 
nentes, de modo o,» PUedan con 
parte de la ins¿"UCIon. E 

Por much, lempo ha de conservarse el ra- 


cuerdo deé£te terrible episodio y sin duda al- 
guna he de dejar lecciones saluda bles—vallas 
levantasÉs á 
lacion:” 


ciaies part 
tinuar Íormando 


los excesos y abusos de ta especú- 
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«ciudad del Rosario. : 


-tiene una tela 6 un bronca 
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Un bello cuadro—Daede hace ya algun 
tiempo vemos con placer que 86 va dezarrollan- 
do entre nosotros el buen gumo por las obras de 
arte; este gurto ez en un pueblo el termómetro 
degu cultura ascendente ú descendente regun 
zea mas exquisito Ó barroco, 

Sugitronos exa clare de ideas, el haber admi, 
rado. en la exposicion Sienra un precioso cuadro 
de Conen, c icado, > qna expone una £a- 
beza de estudio. ideal, representando con mae£- 
tria £ La Modestir, no obstante de ser asunto 
muy tratado, ho halado Conea el módo de ha- 
cerla origunal, pues es una Modestia que sin el 
epigrala que lleva en el merco, el menos inteli- 
ronto la denota súbito qomo la expresion púdica 
del candor 6 la rmodertia. 

Vi rostro aquel tan fresco y gonrosado, con 
los grandes párpados caidos, la blanca frente 
algo inclinada en pudibunda actitud, con la leve 
gasa azul que le env como enmbes la ré- 
gin cabeza, que nos lleva el pensamiento á las 
delicadas cabezas do las yirgenez de Jos rmacg- 
s inrnortales; aquellas violetas y aquellas ro- 
gas blancas que ostenta en el pecho colocadas 
con un desraire encantador, foreg de tan dificil 
ejerncion como bien” acabadas, tan frescas en 
2uz tonoz colori ve incitan á tomarlas para 
aspirareu dulce aroraa; en fin, el conjunto de ese 
estudio dal que emana un no eé qué de místico y 
de profano á la vez, quenos haces tener un sen- 
timiento de tierna simpetia, diferente á la que 
nos causara un provocante rostro femenino, al- 
go como una brisa del alma que se aspira con 
voluptuosidad serena, "nos ha sugerido la idea 
de qua Conea es un pintor que sabs extender en 
las telas con los vivos colores de xu paleta, las 
itantes de su mente. 
nente que si esa cabeza £e 
Ñ párpados, la mirada de 
a tener la dulzura dei cielo 


d 


aquel! 
de una tarde dae otoño, la melancolia infinita de - 
una virgen de alma y de cuerpo! Como acabá- 
mos de leer la vida de laatriz Cenci, esa mártir 
doncella de una época nefasta, nos parece que, 
Conea haya tenido una fuente de inspiracion un 


ojos deba 


gr agunto tan poético. Tal vez nos cogañemos. 
ere bello estudio, no tarderia mucho tiempo en 
venir á adornar los humildes paredes de nues- 
tro gabinete de trabajo; pero av! solo nos es da- 
do pasar, contemplar aquellas lineaz corFe1a5 
del rostro bello, y tratar de interpretar. la ideó 
del pintor, que solo as 


í se puede hacer eritici da 
una cbra, cualquisra que sea gu manifestarión, 
estatua, libra 6 tela pictórica y aplaudir á r: 
pe-guante al buen gusto de Sienra y.al de a 
tro público; porque si aquél hace venir b 
obras de arte, el público imtelizente las adqu': 
convencido de la, gran. mision educadora 
artistico, págin 
abiertas de lilros inmontaler. , 


“Reloj inboriovisiño—El Gobierno de Sunta 
Fé habia solicitada exoneracion de derechos 
adusneros para el reloj público destinado Aa. 


Las horas zon señaladas de 22 puntos diferen 
te del globo, los dias del mez y semanas, las fu- 
ses de la luna y marcha del gol... 

Su péndula es £ compensación con pirómeita, 
onras tlana TO esntimeatros de ancho por 3 30 ma-= 


o A 


minarse cada cinco años, con tal que una de las 
dos partes lo avise con unajíio de anticipacion. 

El primer periodo de cinco añoz, espira el 3L 
de Diciembre de 1889. 

Los diarios franceses dicen Á este respecto 
que el Gobierno está dispuesto á renunciar á es- 
te convenio antes del fin del año actual, para 
poner á la Cámara en disposicion de estudiar de 
nuevo, desde los primeros meses de 1889, la 
cuestion relativa al monopolio que allí existe de 
la fabricacion de fósforos. 

Muchos gon los periódicos que están confor- 
mes en acabar con la compañia de fósforos que 
realiza tan grandos beneficios en perjuicio de log 
consumidores. 


Flores y plantas —Montevideo se halla em- 
beilecido con un nuevo establecimiento, único 
quizás en toda la América del Sur y que no tie- 
ne comparacion con log mas renombrados de 
Lóndres y de Paris. 

Es la Exposicion permanente de plantas, flo- 
ros y semillas del grandioso establecimiento de 
horticultura y floricultura que el señor Domin- 
go Basso ha fundado hace algunos años en las 
corcanías de Montevideo y que surie á un sin 
número de jardines de las dos capitales del 
Plata. 

Esa Exposicion ocupa un vasto local en el 
piso bajo del Club Uruguay y se ven en ella 
las plantas de adorno, frutales y llorestaleg mas 
raras y bellaz de todas las zonas. 

Pero además de exposicion, la nueva casa de 
que nog ocupamos es tambien despacho, pues 
allí no solamente se rcciben órdenes para plan- 
tas, ramos, coronas, etc., sino que se expenden 
en el acto además de estos artículos,ramitog, ca- 
nastillaz, macetas... infinidad de cositas á cual 
más elegantes y graciosas. 

E) arto y la naturaleza se dán allí la mano y 
log mil y un chiches del bibelot parisienze orten- 
tan allí gu donoso y petulante gracejo y se pres- 
tan á todos los gustos, lo propio que á todos 
log. ... bolillos. 

Una monada les boutonniéres poor dames el 
demoiselles han hecho furor; no veremos ya á 
ninguna de nuestras bellas sin ostentar su ra- 
mito envuelto en su eándida boutennitre de pa- 
pol; es elegante y barato. Undandy que no es 
rico 4 lo Reus, puode galantear á su damisela 
sin renegar de la novedad. ¡Qué de bendiciones 
va 4 recibir el amigo Basso! ¡Y qué de sonrisas! 

Ayer, domingo, lo casa Basso era uno rome- 
ría de señoras y señoritas. 10 

El sábado, á la inauguracion, asistieron cer- 
ca de quinientas personas. 

Las damas y las niñas eran obseguiadas con 
ramitos y los caballeros con boutonitres. Para 
losinvitados hubo además un lunch muy confor- 
table. . 

El señor Domingo Basso ha probado que sa- 
“be hacer las cosas con buen gusto y con mag- 
nificencia. 

El aspecto de la Exposicion Daseo es en extre- 
mo atrayente. , 

La vidriera que da á la calle, ofrece una vis- 
ta encantadora; 


tant 


CEN Ss a allí con serenidad vien- 
do el envidiable enlace del arte con la natura- 
loza. 

No describiremos las especialidades de plan- 
tas, flores, semillas y artefactos que lucen allí 
su galanura; para los profanos les hasta el ver; 
para los inteligentes 6 interesados tienen allí 
gratuitamente á su disposicion el catálogo ilus- 
irado de la casa de don Domingo Basso: consul- 
tándolo 'se convencerán que ese ciudadano ha 
zabido dotar á Montevideo de un establecimien- 
to sin rival que le envidiarán todos los foraste- 
ros que lleguen á nuestra coqueta ciudad. 

Pero el señor Basso ha hecho más: despues de 
“obterier en sus campos é invernaderos las más 

bellas y raras flores detodos los climas, se ha 

procurado las más buensz semillas extranjeras 

y log recipientes más elegantes y caprichosos 

para conservar ramos y flores y una vez en 


* posesion de un inmenso surtido, abrió su despa- 


. cho proponiéndose tenerlo al corriente de todas 
las novedades de su género y para expender una 
cantidad correspondiente á su produccion é in- 


zo troduccion, fijó 4 todos sus artículos precios mó- 


dicos que han de aumentar considerablemente 
2u ya numerosa y escojida clientela. : 
¡Felicitamos al señor Basso por'la realizacion 
«¿de su florida idea, y dereamos que se realicen 
los votos lisongeros que se hicieron la noches del 
sábado al abrirse su bello y privilegiado esta- 
lecimiento. 

, Delta. 


1 canal de Panamá—(Via Galveston) 
óndres; Junio 30—Un telegrama de París co- 
ue..ay ¿de Lesseps convocó á 


a retinion 4 los miembros del:Directorio' del - 
el de Panamá para someterles las resolucio=" 


¿Ca 


re empréstit onos de loteria. Toda- 


UNO de 05 
lo interior es, superior. 4.463 


tos tremendos de los trabajos combinados con ol 
paso inmenso de los intereses que ya pasan de 
cuatro millones de libras anuales. Dentro de 
un año llegaria á ger una compañia sin capital 
y con deudas que sumarian noventa millones de 
libras sinactivo verdadero. 

Metálico—Por el Júpiler y Minerva, llegaron 
$ 6.500 consignados á B. Tejada. 

Hipódromo Nacional—Como le habíamos 
anunciado, se efectuaron ayer las carreras na- 
cionales del 1.* de Julio. y 

La concurrencia que con ese motivo se reunió 
el día anterior en Maroñas, no fué ni numero- 
sa ni coga que se parezca y en esa circunstan- 
cia creemos adivinar el resultado de aérios tras- 
tornos experimentados en un centro que presta 
á la diversion que nos ocupa, muchos de aus po- 
derozos elementos. 

La primera carrera fué ganada por Siete Pe- 
los, no obstante cifrarse muchas esperanzas en 
Tribuna que llegó segunda. Prince Louis ocupó 
el tercer lugar y Alegria el último. 

Animas, Prisionero, Lock-Ley € Ignotus cor- 
rieron en seguida 1,750 metros. 

Con /gnolus contra Prisionero, se daba en la 
proporcion de 10 á 8 y en el sport como es eon- 
siguiente, go jugaba masá aquél que á éste. 

1gnotus salió delante, Lochk-Ley no tardó en 
ponerse á su lado y en el último codo entró en 
pelea Prisionero, quien triunfó del favorita por 
la distancia que considaró suficiente su corredor 
Benjamin, 

Si hubo ayer carreras bien corridas, segura- 
mente una decllas fué esa. 

Guaviyú y Polílica ze retiraron de la tercer 
carrera, corriendo tan solo Vándalo, hurat, 
Whiteley y Uruguay, estos dog últimos pertene- 
cientes al mismo stud. 

Fué Murat preferido desde un principio para 
hacer apuestas y con él se dió la fila, Ó sino al- 
guna usura. Sin embargo debemos de hacer 
constar que su estado no era tan bueno como el 
Uruguay, su temible contrincante. > 

Los concurrentes no apartaban un instante 
la vista de la raya y desde el palco se les veia 
preparar una buena definitiva partida. En una 
de ellas, desprendiéndose del peloton,cuando aún 
no se habia bajado la segunda bandera, ze di- 
visó á Uruguay corriendo desafaradamente. 
Quienes supusieron que el corredor de Úste no 
habia entendido la señal, ze llevaron soberano 
chasco, pues el Uruguay, sin obedecer al freno, 
dió 3/4 de vuelta del circo, cruzando el campo 
despues de pasado el triunfo, 

Contenido al Uruguay, pudo volver al sitio 
donde le esperaban sus compañeros y de allí 
partió con ellos para pasar por delante de log 
sentenciadores que le divisaron último. Murat 
llegó primero, Whiteley segundo y Vándalo,— 
cuyo corredor se quejó del corredor del Uruguay, 
que hizo sin duda alguna mal juego,—tercero. 

Febo y Ayton..... heral..... hem!..... Ga- 
nó ffebo fácilmente, aunque es verdad que el 
Ayton ostentaba una ancha polaina de goma! 
Pobrecito, que dolores no sent; n.la oatita: 


2 EEG 


ES pia 
A raron fiscuadron, Yo- 
bblesse Bijou y Elóa en 1750 metros, obtuvo el 
premio Bijou que ganó como quizo, siguiéndole 
admirablemente corrido, Escuadron y Elba. 
Tal ha sido el resultado de las carreras de 
ayer que fueron presenciadas por esgaga con- 
currencia y en las que no corrió mucho'ginero. 
—El Bijon que costó 1,500 $ á su ex-queño, 


fué vendido inmediatamiente despues de aleamza- 


do el fácil triunfo que dejos consignado más 
arriba, en la suma de $ 2,500. E 
—La Comision Directiva del Hipódromo Na- 
cional se reunirá esta noche á las ocho para to- 
mar algunas resoluciones tendentes á la buena 
organizacion de las carreras qui se efectuarán 
el 29 del corriente. La Comisiori de recargo ce- 
lebrará tambien reunion. / 
Tenemos entendido que hoy se juzgará la con- 
ducta del corredor del Uri“guay, para, * en caso 
de confesion de culpa, ex<pulsarle del circo por 
algun tiempo. 
Hé aquí el cuadro 
sport: : 
Siete Pelos, 531 bo 
Louis, 112 y Alegria 
Vándalo 509; Mun 


ffljuego que se hizo en el 


tos; Tribuno, 661; Prince 
1. Dividendo: $ 4.93. 
1746; Uruguay 920; y 
Whiteley 3519 —Total:$3494—Dividendo: 3 4.20. 
Febo S71 y Ayton G$8?; Animas 258; Prisione- 
ro 522; Lockr-Ley 2989 € Ignotus 866.—Dividen- 


skaro Uruguaya — Montevideo 
í3.—Se cita á los señores socios para 
general ordinaria, que tendrá lugar 
en los salofnes de la. Sociedad Euskara (18 Julio 
. 133) el juévess proximo á las 8 p.m. con el obje- 
:to de nombrarWa nueva” Comision. Directiva.— 


Reciená la 1.30 aclarando un poco pudo ver- 
ze el pouton faro á donde inmedialamente se 
envió un bote para pedir auxilio, pero ese pon- 
ton se hallaba desprovisto de su embarcacion, 
así es que despues de haberse tomado todas las 
precauciones para el salvamento del buque y 
carga, el declarante conociendo la. mala posi- 
cion del buque que golpeaba fuerte en el ban- 
co y á cada momento podia deshacerse, mandó 
nuevamente su bote á la Isla de Flores pidian- 
do auxilio, quedando abordo solamente el decla- 
ante con dos tripulantes. 

A las 3 p. m. recien se avistaron dos vapores 
remolcadores y á la llegada de éstos encontrán- 
doze elíbuque en inminente peligro fueron atep- 
tadoz los auxilios. Estos vaporos tentaron re- 
moicar el buque pero inútilmente, pues se en- 
contraba mas de 18 pulgadas varado y el tiempo 
amenazaba temporal. 

Se dió principio á la descarga con una canti- 
dad de hombres que llevaron varias lanchas. 

5l buque seguia golpeando fuerte. 

Despues de descargar como 250 pipas sebo 
pudieron trashordar y sacar el buque del Banco 
y conducirlo 4 este puerto donde fondeó el dia 
1. del que rige á las S a. m. 

El declarante dice que debido á la fuerte no- 
blina y á la fuerte corriente del sud solamente 
puede atribuirse la varadura, pues sus compa- 
ses están en perfecto órden y al hacer esta de- 
claracion protesta .contra quion de derecho por 
los gastos, pérdidas ó cualquier otra reclamacion 
y mas contra cualquier reclamo injusto por par- 
te de los salvadores, pues al aceptar los servicios 
de éstos fué solamente al ver el inminente peli. 
gro en que se encontraba el buque y no poder 
comunicar con log agentes en Montevideo. 

Y en prueba de verdad firma la presento, etc. 


W. Williams, Capitan. 
C. Sampson, Piloto. 

Los vapores que ge ocuparon en el salvamen- 
to de la refereneia fueron el Uruguay á las ór- 
denes del teniente coronel Parada, el Plata, de 
los señeres Lussich; España, ' del señor Escofet 
y el Sorpresa, de don Cayetano Pino, con sus 
correspondientes lanchas. 


Nos alegramos—Casi completamente resta- 
blecido da la enfermedad quo durante varios diag 
le postró en cama, volvió al ejercicio de sug irn- 
portantes funciones en el despacho oficial el co- 
mandante general de marina coronel Dupuy. 


Eanchon á pique—Al costado del vapor £%- 
dasoa, fuese á pique una lancha que estaba ya 
completamente cargada de postes, á causa de 
haher zido embestida por otra. ¿ 

El patron de la lancha naufragada hizo la co- 
rrespondiente declaracion ante la autoridad su- 
perior rnarítima. 


Buques entrados—Dias 1.* y 2: Del Uru- 
guay y Buenos Aires, vapor inglés Minerva, 4 
Christophersen; de Buenos Aires, vapor nacio: 
nal Villa del Salto y vapor francés Júpiter, á 


eBusrsoRiraapor males Zephirus, 4 Qaf= 
cao; de Buenos Aires, vapor francés Savoie, 
á Llumas. del Rosario de Santa F'é, vapor in- 
glés Vascongado, á Oarcao; de Liverpool, vapor 
inglés Wexford, á Schwartz; de Valencia, pola- 
cra española Paratons, ¡+á Pagés y Roses; de 
Barcelona, barca española Dos Hermanas, á 
Carrau; de Paysandú, lugre italiano Emanuel, 
á Llamas; de Cardiff, barca inglesa Loresing, 
á Sucesion Braga. 


Campo Eúskaro—5.0 partido de la, tempo- 
rada de invierno. Favorecióo por un hermoso 
dia, se efectuó ayer el anunciado partido de pe-, 
lota entre Malcorra, fuerío de Villabona y Vi- 
cente con distintivos rojo, contra Manolo, Car- 
rica y Errotari con distintivos azul. 

La belleza del dia arrastró 4. la plaza á mu- 
chos representantes del bello sexo. 

Ala hora de costumbre se presentaron los 
pelotaris en la cancha y mientras la «orquesta» 
tocaba la «sinfonía» se tiró á la suerte el saque 
el cual correspondió á los roios.; 

Ganan éstos los dos-primezos tantos, pier- 
den el subsiguiente y los'azules se ponen á 6 
por dos. Ey» : 

Tenian loz rojos quá**char contra tres temi- 
bles adversarioz, pero WWrrespondiendo el saque 


* 4 10 tantos nuevos, quedando Carrica con el ga. 


- Clorinda Cornelia Suarez Quintana, oriental, 9 


, lina Mariño, oriental, 17 meses, ,meningitis tn-) 


Fraga, y vapor argentino Proveedo», 4 Vidal; : 
: -págmo 


al tuerto de Villabona aquellos “ganaron varios. 


—Se ba concedido título de corredor y rema- 
tador 4 los señores Juan Dufort y Queirolo y 
FF, Bermudez Sandoval, 


Juicio público—Mañana se efectuará en la 
Penitenciaria el juicio de calificacion de la 2,* 
acusacion entablada por el Fiscal doctor Fein á 
El Bien. 

Corredores de semanga—Durante la presen- 
. te, lo son del Centro Comercial log geñoreg D, 
* Davison y P. Giribaldi. 

Incendio—El sábado ála 1 de la noche so 
produjo un incendio en la casa de comercio de 
C. Dodero y Ca., situada en la calle Cámaras 
núm. 143. 

El fuego se produjo en loz fondos de la casa, 
dando lugar á que estallaran todas las máqui- 
nas eléctricas que habia en el establecimiento 
» que es especial en la venta de esos aparatos. 

El cuerpo de bomberos acudió inmediatamente 
logrando sofecar el fuego á loz pocos momen- 
íng. 

So ignoran lag pérdidas lo mismo que ni esta- 
ba asegurado el establecimiento, pues el encar- 
gado do la casa se oncuentra en Buenos Aires. 


Tiro fatal—En la calle Orillas del Plata 23- 
quina Queguay fué herido ayer de un balazo An- 
tonio Padula por Lázaro do Pico, 

aó llevado al lospital do Caridad donde fa-- 
lleció 4 los pocos mamentos. 

Conato de suicidio—Ayer á las 7de la ma- 
fíana intentó suicidarse Jos6 Duecca. 

Se infirió varios tajos en el pogcuezo. 

En grave estado fué pasado al lMospital de 
Caridad. 


, 


que. E 
Saca y gana los primeros 5 tantos, porién- . 
dose 4 5 por 0, luego á 5 por2, Ú por 3, 8 por5.. 
y ganu los 2 últimos tantos dejando á sus -con- 
trarios en 5. a 

Como siempre hay algunos que critican el 
juego de uno ú otro, —á estos preguntaria yo: 

Creeu ustedes por ventura, santas criaturas, 
que en el juego de pelota, como en otras muchas , 
habilidades, siempre se luce uno? — No sa- 
beis que todos tienen sus buenos y malos dias? 


Polonio. 


La policia y el reporter de «El Siglo»—- 
Por órden de un simple empleado de secretaria 
se negó desde hoy el parto policial al reporter 
de nuestro diario. 

Segun tenemos entendido esa Órden no ha si. 
do dada por el jefe de oficina, y áél nos dirigi- 
mos para saber á qué atenermos, pues no eg 
justo que unos diarios lleven todas las noticiaz 
policiales y otros no, solamente porel capricho 
de un empleado inferior. 

Esporamos que se ponga remedio á este abuso 
y que se quiten las atribuciones que quieren to- 
marse ciertos empleados. , 


Fiesta simpática—lín la noche del sábado 
fué inaugurado con una simpática y animada 
fiesta el estudio del ingeniaro-arquitectu don 
Juan Possi. 

Invitados por ese señor, asistimos á ella, don- 
de encontramos invadido el estudio por numero- 
zas personas que examinaban todos log cuadros 
que contienen loz proyectos que ha confeccio- 
nado el señor Tossi. 

Entre la concurrencia habia varias familias, 
entre las que recordamos á las de Carbone, Pi- 
ria, Oddo, Vidal, Cerci, Baborja, Duce, Mayó, 
Pugnalini, Costa y“otrog. 

Despues de ser visitado el estudio el señor 
Tossi invitó á sus visitantes con un espléndido 
lunch, servido por la Confiteria Americana y 
en el que corrió el champagne y abundaron los 
brindis, de los que recordamos los de los señores 
Marquez ministro de Hacienda, doctor Carvalho 
Lerena, doctor Duvimioso Terra y señores T'og- 
si, Caccia y Monti. 

La, concurrencia ge retiró á las 12 de la now 
che, satisfecha de las finas atenciones del se- 
ñor Tossi y su esposa, despues de haber oido 
algunas piezas que ejecutó la banda de música 
de la sociedad Lega Lombarda. 


Mortalidad—Dia 1.*: Margarita Canavesi, 
oriental, 14 años, soltera, difteria; un párvulo; 


El crimen de anoche—En la Confiteria l3- 
pecial de don Luis Kigoli, situada en la, calle 18 
de Julio núm. 160, fué muerto anoche de un ba- 
lazo el apreciable jóven Eustaquio Santini. 

Serian las 12 dela noche cuando estaban ju- 
gando al billar, Santini, Emilio Passemont y un 
jovencito Rodriguez. 


Este último y Santini tuvieron unas palabras 
y Passement sacó su revólver y disparó un tiro 
á Santmi que le entró por el hombro derecho lle- 
gándole al corazon, lo que le produjo una muer- 
te casi instantánea. 

1:l heridor fué preso inmediatamente por el 
sereno Saturnino Reyes. 


Movimiento de pasajeros — Llegados 
uyer porel Villa del Salto: De Buenos Aires: Libera- 
to Lofredo José Rrambes, Julio Carlo, E. Calgamer, 
acomo Magno, Martin Morelli, Agustin Elizalde. 
Manuel Torres, Agustin Mayo, José Aresalo, Simon 
Deny, Juan Deny, Remon Leiva, Alberto Lujelle, 
Justo Zamora, Manuel Zamora, Fermin Zamora, Je 
fioy, Domingo Flacmin, Cárlos Lago, Domi 
,Juan Layera, Paula Layera, Joscfa Layera 
s Gregert, Ramon Gregert, José Blanco, Antonio 
Montes, Cárlos Sombre, Cárlos Echevarria, Domin- 
go Seguro, José Larra, Roberto Diaz, Justo Moran- 
de, Juan: Molinari, Antonio Carette, Catalina Parca- 
sen, Leon Cac, Miguel France, Juan Franco, Antonio 
Vicecró, Antonio Delfin, Antonio Zaballe, Antonio 
Vazquez, Casal] Ribeiro, Francisco Colombo, Eduardo 
Aquiles, Rita Visse, Juan Visse, Mani Stan, Santiago 
Fraga, Antonio Cat1e, Juana Cabra, Luis Rodins, 
Juan Rodins, Juan Smith, Manuel Lopez, Guzman 
Cames, Francisco Gaston, Maria Gaston, Luis Mazzo- 
ni, Juan Mazzoni, Antonio Mazzoni, Antonio Leal, 
Francisco Grimolle, Nicanor Rey, Andrés Rey, Juan 
Zuela, Luis Lombardo, Juan Lombardo, Jesús 
Lombardo, Ana Lombardo, Andrés Cerelle, Juan 
Cerelle, Juan Pricolo, Eduardo Cain, Orio Carloni,: 
Pedro Diaz, Juan Grimoili, Antouio Grimolli, Fran- 
cisco Uriarte, José Uriarte, Augusto Kong, Cárlos 
Chiezza, Camilo Berda, José Hilde, Francisco Paggi, 
Rafael Larr, Elena Cordono, Juan Cordone, Santiago 
Bellet, Joaquin Guerrero, Manuel Guerrero, Juan 
Escurra, Manuel Escurra, Luis Escurra, Luis Bisse, 
Félix Doldi, Francisco Doldi, Corneto Corsetti; Ma 
ria Dufaure, Teodoro Rasier, José Binete, Francisco 
Batione, Antonio Castro, ¡is Cerrutti, Santiago 
| Cerrutti, Esteban Campera, Nicolás Dinante, Auto- 


meses, sararmpion; un feto; Cayetano Maxini, 
oriental, 5 años, gastro enteritis; Juan Jogé 
Aguiar, oriental, 70 añog, cagado, marasmo ge- 
nil; Julia Etcheverri Bojano, francesa, 42 años, 
cagada, cirrosis hepática; Antonio Fariña, es-- 
pañol, 88 años, viudo, catarro sofocante; Cata-; 


enlosis;.-Lloro Derris, oriental, 2 años, es- 
os; Alejandro Deluca, italiano, 28 años, 
soltero, hepatitis; Juana Carbonero, oriental, 
5 1/2años, sarampion; Emilia Penche de Alva- 
rez, oriental, 45 años, casada, paralisis cardia- 
c2; Maria L. de Saenz, española, 68 años, ca- 
sada, aplopegía cerebral. 

Dia 2:"Wencaslada Cabrera, oriental, 21 dias, 
enfalitis; José Lareu, oriental, 13 dias, atrepsia; 
Juan*C, Castiglioni, oriental, 2 meses, atrepsia; 
MariaJtana Calamaro, oriental, 5 años, viruela; 
Maria Dolores Jordan, chilena, 7 años, saram- 
pion; Eulalia Labadie, oriental, 13 meses, me- 
ningitis; Agustin Puig, oriental, 9 años, viruela; 
Luis Lagary y Rodriguez, francés, 79 años, viu» 
do, neumonia hipostálica; Juan Dellazoppa, ita- 
liano, 94 años casado, bronco pneumonia; Juan 
Gianlorenzo, oriental, 32 años, casado, preu- 
monitis; Francisca Batallan, oriental, 79 años, 
bronco pneumonia; Margarita Azzati, oriental, 
1 mes, falta de desarrollo. a 


Jurado de imprents—Ja goliciiado sxona/: 
racion de ese cargo el ciudadano don Pablo 154" 
quet en virtud de que pags 4 residir on la 
blica Argentina. * os 

Mapa telegráfico—La Junta, E. r 
tiva ha mandado distríbuir un númerode?, , 
plares del mapa telegráfico dela República en-; 
viados por su autor don J. A. Lanza inspattor” 
general de Telégrafos. +“ 2000 


nio Orjalde, Maria Drumon, Joaquin Pintos, Eugevio 
Casariego, Agustin Tusso, Augusto Tusso, Cárlos 
Montaldo, José Gonzalez, Milera, Vucassovi, José 
Vucassovich, Joseía Vucassovich, Juan Miranda. 
Llegados porel vapor Minerva: Del Salto: Allan 
Darton, Manuel Rivas, Manuel Allende, Ramon 
Allende, Augusto Adgs, Adolfo Cancelli, Francisco 
Deserga, Isabelino Prado. De Paysandú: Isidro Go- 
yeneche, Pedro Iriart, Enrique Iriart y un menor, 
Cwmilo Acosta, Maria Gonzalez, Victorio Gonzalez 
yuúna menor. Del Uruguay: Tomás de Barbieri, Cár- 
- los Chilabert. De Fray-Bentos: Mercedes Lopez, Do- 
* imingo Pracca, Josefina C. de Pracca. De Mercedes: 
Paulino Sauleda, Juan J. Borda, Cármen Borda, En- 
rique Bornardeli. 


y 
¿ 


ES + 


Visita de inspeccion—$, E. el ministro de 
Justicia, Cultos é Instruccion Pública, Dr. Bo-. 
rinduague, visitó hoy el Internsto Naetonal' 
acompañado del Inspector Caneral interno doo- 
tor W. Parsons. z OS 


Enlace—Esta noche á las 
la iglesia dela Concepcion el.cazamien 
señorita Celia Acevedo con'el caballero don La 


uente, Fernando 
oddard, Bautista 


dos menores, 
ato, Carolina 


Fin, Luis Plaque 
WE 'Menor, IO 
j  - Llegados ho 

quin Duble y un 

: Corso, Manuela 


Sardi, P. Gervacio, A, Penandez, y señora, El, Eli 
zaldi y señora, C. Otaño, P. Diaz, F, Debesen, J, De- 
besen, Y. Debesen y T. Debesen. 


NOTA—Copiamos los nombres de los pasajeros tal 
cual se hallan en la lista que es confecciona oa S 


SECCION COMERCIAL 


EC08 DE LA BOLSA 


Julio 2 (1 y 40 de la tardo.) 


Primera hora oficial,—Fn deudas públicas nada ge ha hecho 
durante iS wda oficial, en razon de queno son 
pra Unificado, A los de la 4mortizable 
] rog valores quese incluyen en el merca 
fondos públicos, log que han llamado da slenciondlel dif 
de corredores en el pasado rnex y que parece que tampoco 
oa Juego e que dió comienzo hoy. 

¿Pocos momentos faltan para que se empitc iquida- 
cion de log negocios resllzalos en Junio y eS le AS 
que ella no dé término en el dja por cuanto se la cree traba- 
osa y mucho mas é la de los quo no cumplen con lag obliga» 
ciones por lo que, como es natural, exigirá mayor atencion 
tiempo, . a 

— Con esta fecha, 4 parte de 20 acciones del y 2 
pa realizadas 4 106 al contado, solo en he as Ñ . 
cional s han concluido negocios, vendiéndose 2/0 ul conta 1) 
id fin de Juijo, con al dividendo 4 fayor del Compra- 


Estos filtimos títulos han cerrado firmes, puos habiendo 
co 4 140 al ol aunque inas tarde se .0l nad 
12%, de obtener y 140,80 Ese 
Bara O 0 y 0, 36 albonó por ellos 141, 
Enel plaz in demes obtuvieron 145, 143, 144% y 145, 
jones del Banco Nacional han 3ubj- 
enel contado y declinado '4 para fin de mes, 
1 4 algunos corredores «ue no lun procedido na. 
ente, valiéndose de medios que están reñidos con 


ada ha declinado en Jóndros 4 TS 
leg dehora ñolo se vendieron 33) acciones del Banco 
a a ds Lt y a de in denues con 6) dividen 
álayor del comprador y 109 al contado 4 140, 6 sea e íh- 
ja de un punto. sa a Pa 


UPERACIONES 
ANTES DE HORA 
Banco Nacional 


(Integradas) 
3) acciones al Contado. « . « . + $ 137 cuda una 
PRIMERA HORA OFICIAL 
Banco Nacional 
Untegxredas) 

1% acciones al contado, + 1» . ». , 3 140 cada nna 
DN Ídem iden. +. . ... <. 1... 1% 4“ 
100 idemíded ». +... . >»... 19%. 
5U idem ide» «+. ..... “M9 0. 
O A A: 
UN idem idem. + . . «<<... 142 iS 
50 idem iden. . + . ” es ll E. 
idera idem. . +. . A NS 
20idemidem . . . . +. . . “ 141 e A 
1% idem idem , . . . + e... * 10 Sr 
100 ídem idem . +... + Sa aa om 
200 idea idem. . » . + Pass da € 
200 idem idem . . . + A ac e O) e E 
10 idemidenm. . . +. e... “140 >” € 
200 idem idem . O 0 
100 idem idem . O A 
100 Idem idem . 0. 2 AU E A 
100 idem idem . E e. 


50 ueciones para mañana . . +... . 


100 acciones para fin de mes con el diz 
videndo 4 fayor del 


d comprador , . “ E Y 
20 idemide. +... 0.) 1» . . “IS * 6» 
100 idem idem. , . . + A e Y 
100 idem idem. + E O 
250 idem idem. . +. .<.. 1... “145 “og 
200 idem idem, + +. .« ...«... “ig. * 
10) idem idem + Saa a a e 
109 idem idem. . . .. .«.....* 15 “o. 
100 ¿dem idem . +. . +» Pa Y 
100 idem idem» +. .«.. < . «. “M5 4 

Banco de España 

(Sin Integrar) 

20 acciones al contado . . . ...*1% “4 

DXSPUES DE HOBA 

Banco Nacional 

(integradas) 
50 acciones al gontado . . . +» .« . Y 140 cadanna 
$0 júem idem. E O * 
25 acciones para fin lo mes . . . . * 145% = * 
200 idemidem. . «<. «2... * 14%“ € 
100 idem idem... . . . .«.* 15% - 
Cambios 


Sobre Lóndres buncario, S0f%. 
A es comercial, 51. 


* — Paris bancario, fr. 5.26, 
a = comercial, fr. 538 4 5,57 
*  Amberez comercial, fr, 5.37, 
“ Rio Janeiro, bancaria, 9650 4 10,000, 
“Buenos Alres, ¿14 $ 96] descuento, 
Descuentos 
TA. e 
13 de la tarde) 
LLEVAN BALIJA 
Salen mañana: 


Para Buenos Aires solamente, vapor inglés Jópiler,—Agen= 
cia calle Piedras número rl der el Correo 
hasta la 1 p. m., y en la sucursal marítima basta las 4 p. m 

Para Bahia y Hamburgo, vapor aleman Pefrópolis.—Agencia 
calle Sols núm. 49.—Correspondencia en el Correo hasta las 12 
y en la sucursal marítima hasta la 1 p.m. 


EUA SRA ACA TASA IEA. 


TELEGRAMAS 


TELEGRAMA PARTICULAR PARA EL 
: CENTRO COMERCIAL 


Lóndres, Julio 2 (2 y 15 p. m.)—£l £m- 
préstito Unificado we cotiza 4 72. , 


Servicio especial para «El Siglo» 
E _ AGENCIA HAVAS 


Buenos Aires, Julio 2—Asegúrase que ter- 
minaráse en breve la convencion de faros entre. 
la.Ropública Oriental y la Argentina. 
El Club Oriental reúnese hoy para nom 
«nueva Comision Directiv. E 
En el Prado Español, Sanz. cayó del globa 
¿batros desd 


brar 


propuesta y firraarón una peticion á la Cámara 
de Comercio. 

Opinase que cl empréstito negociarása fácil- 
mente y quedará extinguido en dos años. 


Buenos Aires, 2—Sale para esa el Saturno. 

—Oro, al contado, 150,80, 

—Se hizo una gola operacion de cien acciones 
del Banco Nacianal al contado, 4 263, 

—Nada se hizo en acciones del Banco Cons- 
tructor. 

—Terminada la rueda, el corredor belga Van- 
quel subió al estrado y pronunció breves pala» 
bras, diciendo zer necesario disipar la mala at- 
mósfora y ger necorario, indispensable, que log 
corredores aunan gue esfuerzos para cumplir gus 
compromisoz expulsando á log de mala fé, 


_Buenos Aires, 2—La liquidacion continua 
dificultadisima,—Todavia no ga conoce el mon- 
to total de las pérdidas. 

—Hl pensamiento de levantar un empréstito 
colectivo, hace camino, 

—Recibióse telegrama de Londres anuncian - 
do que se lanzó el empréstito de seieciontas rail 
libras esterlinas de la provincia de Mendoza, al 
tipo do 92 e, é 


Buenos Aires, Junio 2. 


Oro, al contado, 154, 
» fin de Julio, 150.80, 
Cédulas Y, al contado, 764%, 
» L y K, al contado, 81%. 
» C, al contado, 34%. 
Banco Nacional, al contado, 263, 
Sale Saturno. 


£, BARREIRO Y RAMOS 
; Prniy-la muste secret de la caricatura, 
_Ernouf-—Compositeurs cólúbres; Beethoven, Ro- 
o Moyecrbear, Mendelssohn, Schumann, 1 tomo, 

DU, 

Mmo. Craven—Elinne, 2 tomos, 2 50. 

Vihert—Prúcis do médicine légalo, 4 t., 2.00. 

Londe—La photographic moderne, 1 t., 3.00. 

Monckhoyen —Traité générale de photographie, 
1 t., 6.00. 
grúa elements de pharmacie, 

» 4.50, 

Roslan—Essai sur l'histoire economique de l'- 
Espagne, 1 t., 2.50. 

Pichon—Les maladies de V'espril, 1 t., 3.00, 

Namur—Droit romain, 1 t, (1888), 4,50. 

Mantegazza-—La phiriologie de l'amour, 1 t., 0.90, 

Armand Silvestre —Maíma, 1 t., 0,90. 

Gaboriau—Los amores de una envenevadora, 
1 t., 0.0, 

Gonzalo Ramirez—Proyecto de Código de dare- 
cho internacional privado y su comentario, 1 to- 
mo, 3 00, 

Clarin—-Folletos literarios: —1. Un viaje 4 Ma- 
drid.—1I. Cánovas y su tiempo.—¡fI, Apolo en 
Pafos.—1V. Mis plagios, 4 ts. 1.00. 

Humpbroys—Mentor homeopático ó guia do las 
familias ea el uso dela medicina específica ho» 
meopática, 1 t,, 1,20. 

¿scksch—Menuel de diagnostic, 1 t,, 5.00, 
Hanionic-—Manuel du chanteur, 1 t., 0.80. 


Teatro Solis—La Empresa ayisa á los seño- 
res que se han hecho apuntar localidades para 
el abono da 12 funciones de la Compañía lírica 
italiana, se sirvan pasar á recogerlas hasta el 
mártes 3 del corriente á las 4 de la tarde, des- 
pues de cuya hora se' dispondrán de ellas. 

El abono queda cerrado indefectiblemente el 
día 4 del corriente. 

Montevideo, Julio 2 de 1888. 


La Empresa. 


A es 
AVISOS 


DENTISTAS AIERICANOS 
Consultorio Bourse s: Hill 


351—CALLE SARANDÍ—351 


Esmero y perfeccion por los métodos más me- 


: dernos y adelantados en el arte. 


Especialidad en corones dentales. 


T 


IS SAGORY — 
(0 E. P.D). 


1694-pm.b 


- cribano Inspector del Gobierno. 


CAJA NACIONAL 


PEQUEÑOS PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS 
Autorizade por el Superior Gobierno por decreto 
de fecha 1. de Botiombre de 1887 


SARANDÍ 


CALLE 189 y 10£ 


NÚMEROS 


DIRECTORIO 


Presidente. . ., Pedro Garavagno. 


Secretario. . . . Miguel Correa Lemos, 
Vocales. . . . . Pompeo Citterio, 

> “6 + Adolfo Yens. 
Gerente. . . . . Tito D. Marengo. 


Seccion Descuentos 


Descuenta vales y conformes comerciales hasta 

fis meses de plazo. 

Hace préstamos á 12 mexes de plazo, con vales 
renovables cada 90 dias, á intors fijo y arnortiza- 
cion trimestral dei 25% del capital prestado. 

face préstemios sobre casas, terrenos, alquile. 
rez y sveldos de empleados públicos, ¿ ] 

Cauciona titulos y valores cotizablez en la Bolra, 

Se encarga mediante comision de pagos y co- 
bros por cuenta de particulares, j 

Abre cuenta corriente con garantia de a'quila. 
ros ó documentos comerciales. 

Los préstamos sobe sueldos podrán amortizarse 
por entregas mensuales ú trimestrales, 

A. mediados del corriente mes de Julio la “Caja 
Necional, mudará sus oficinas de descuentos á 


la calle Sarandi núm. 1554 y 1555. 
Seccion Montepio 


51 módico interés robre 
najas y toda clase de prendas de 


+ Hace préstamos 4 
metales nobles, al 
valor. 


La tasac 
sa límite 


63 intercrados hesta el 


tiempo de p. peron lega A 

El Monto Pio de la Caja Nacional mudará sus 
oficinas en el mes próximo á la calle Zabala nvú- 
mero 179, continuando mientins tanto en el lo. 
cal que ocupa actualmente, 


Tito D. Marengo, 


1529-1-439-b Direttorberente, 


A o e 
Depósito de pianos, armoninms 
Y MUSICA 


DE JULIO MOUSQUES 
159—MHtuzalrgó—163 (Plaza Matriz) 
Pianos alemanes, norte-americanos y franceces 

de los mejores fabricantes, construidos especial» 

mente para el clima del Rio de la Plata.] 
Armoniums de Mason, y Hamlin, New-York. 
Se alquilan, afinan y componen. 
NOTA—Garante todo piano que venda ó come 

ponKa. 43-parm dpm 


LOTERIA DE LA BENEFICENCIA — 
DE SAN LUIS 


(AGEMICIAS WIEN) 
Autorizada por la ley de 23 de Agosto de 18% 
en la ciudad de San Luis, calle General San Mar- 
tia números 119 y 121, con globos da cristal movi- 
dos por un motor á vapor y en presencia del Ee- 
; Se jugará álas 13 
del dia 4 de Julio de 1888. as pa 


PROGRAMA 

E 00 
RA IA AO 000 
2» DO o e er e 12000 
5> MO 04x la at 20000) 

S » LO a 809 

20 > SU de a” 1000 
50 » Mie o a 1990 
151 » RA e 2.070 
1.062 » RN 


1.300 premios.—Juegan 12 millares. 45.000 

E! billete entero vale % 5.09; el quinto vale g 1.00, 

Eu garantia de los premios, la Empresa tiena 
un depósito de $ 30,000 m/n. en el Banco de la 
Proviacia. En Montevideo los billetes se vendun y 
se psran en moneda oriental; llevan al dorso de 
os billetes su sello. 40 -perm. 


Crédilo Real Uruguayo - 


Se praviens á los señores accionistas del Cré- 
dito Real Uruguayo, que en virtud de noc haberse . 
podido 
local propio, calle. 25 de Mayo súm. 345 
de la 5.* cuota de 10% del > Ghclasres AS 
5 de Julio próximo en la«callé del Cerrito número 
22 (oScinas provisionales) de 1.304 3.30 p. e 

Montevideo, Junio 98 de 1888. A 


varar 163 GUcIDas ds já Sociedad en ol 


cfor Consultorio Odontológico 
ÁNGEL GUERRA 


CIRUJANO DENTISTA 
Arapey, 114—Esquína Colonia 
MONTEVIDEO 


nco Constru 
URUGUAYO 


Aprobado por decreto] del Superior Gobierno 
con fecha 25 de:Junio de 1887 


Capital autorizado $2.000,000 


Artículo 2 El objeto de la Sociedad es el si- 


Tratamiento de las enfermedades de los dien= 
tes, etc., eta 


cas, terrenos y Cam- 


1.0 Compra y venta de fin n 
on de los mis- 


icion y enagenaci 
Iquier Otro título 
9.* La construccion 
la de terceros, forma( 
ros, pueblos y colonias. 
3,0 Enagenacion de sus pr 
y lá plazos, en C 
y amortizacion que sena 
4,0 Hacer uso del crédito, 
tamo y emitir obligacion 
clase de operaciones banc 
Art, 3.2 El domici 


su cuenta y por 
rmacion de barrios de obre- 


opiedades al contado 
diciones de interés 
lo el Directorio. 

nero en prés- 
es y hacer toda Otra 


a Sociedad estará 
tevideo y sus operaciones 80 


dad será de 30 
Jucion de la Asamblea 


SOCIEDAD 
E CREDITO 


extenderán en toda la República. 
Art, 4* La duracion 
años prorogables por reso 


de Accionistas. 


capital de la Socie 
2,000,000 de pesos nacionales oro, 
20,000 acciones de 100$ m/n oro, 
la siguiente forma: 

1.10% al suscribirse. 
á los treinta dias despues. 
tas de 10% ca 


REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 


Autorizada por el P. E. é inscrita en el Registro 
de Comercio 


pagaderos en 


da vez que el 


3." Y el resto por cuo 9 
vaniente, y con prévio 


Directorio lo juzgue Con 
aviso de quince d 
4. Despues do integra 
, lag accionistas cau 
las cuales serán cangea 
definitivas, una vez que esti 
gramente su valor, 

Art. 6.2 La Sociedad principiará 
ves tan pronto como 
dos, y una vez que 
acciones que repres 


CAPITAL AUTORIZADO Y SUSCRITO 
$ 7.509,000 oro 


da la segunda cuota se les 
MONTEVIDEO —ZABALA, 133| 


telas provisoriasy 
das por las acciones 


é cubierto inte- OPERACIONES 
"Toma letras de cambio por cualquier cantidad 4 la vista y 1 
nlazas de la República Argentina, 
talia, Suiza, Francia, Bélgica, Alemania 


sus operacio- 
fuesen aproba= 
esté suscrito un número de 
enten 100,000 $ m/a oro. 


DIRECTORIO 


Don Cárlos Deluchi. 

Doctor don José T. Piaggio. 
Doctor don Alberto Palomeque. 
Don Alberto B. Ros. 

Doctor don Julian Balbin. 

log. dor. Juan M. Burgos; 

Don Héctor S. Soto. 

Don Leopoldo Sootti. 


Suplentes 


Don Emilio R. Pesce. 
» V. Coppin. 
Geremías Olivéra. 


lazos, sobre las 
ortugal, España, 
Inglaterra y Estados Unidos. 
ira letras sobre las mismas plazas, 
Expide órdenes telegráficas sobre ellas. 
Dá cartas de crédito, para la. 
Anticipa fondos sobre conocimientos de efectos embarcados 
on póliza de seguro endosada. 
Recibe depósitos de dinero en cuenta corriente 4 la vista y 
á plazos fijos. á interés convencional. 
ace anticipos y préstamos sobre acciones y títulos y sobre 
cupones ó renta de valores depositados. 
escuenta letras, vales y pagarés ú inter sconyencional. 
Recibe depósitos de dinero, destinados 4 invertirse en efec- 
os, nacionales 6 extranjeros, 
les 3 con participacion de beneficios 234 y con la 
acultad de liquidarse, con prévio aviso de ocho diag. 
Haco préstamos 41 


los Estatutos, 


Vice-Presidente. 


os agricultores. 
industriales. e 
sobre inmuebles y conpacto de anticresis, 
E constineciones. ; 
_ Compra y vende campos, terrenos y toda clase de propieda- 
des rústicas y urbanas. 
Forma, tanto por cuenta propia como.2gena, 
as) en terrenos adecuados al efeeto. 
Patrocina toda clase de empresas que se le “sometan y me- 
ezcan la aprobacion del Consejo de ¿Gobierno, realizándoles 
ú ofreciéndolas al público en 
Montevideo, Mayo 9 de 1888, 


Director-Grerent 


e desde esta fecha 


istro de inscripcion 
suscribirse á las 
de acuerdo con lo 


á el 31 de Ju- 


Se hace saber al público qu 
queda abierto el r 
s que deseen 
te esta Banco, 


Horas de oficina: de 10 a, m. 4 3 p.m. 


Luis Martinez 


rancés, inglés, aleman, italiano y portugués. En- 


acciones que emi 
estatuido en el art. 5%... 
El término de la inscripcion vencer: 


eña igualmente esos i 


30 hace saber á los señores accionis- ía 1 
micilio, de 124 4 p. m. 


ue desde la fecha y haste el 31 de 
ben pasar por la Tesoreria del 
la primera cuota de 10% deter. 


tas ya suscritos q 
Julio próximo, de 
Banco á integrar 


4 


cir FOLLETIN 
A 


UN AMOR INALTERABLE 


e 


Margarita habia caido de rodillas sollozando 
con la cabeza oculta entre gus manos. . 

Al dia siguiente fué apresuradamente vendida 
la granja, y Tanneguy y 24 hija dejaron el pais 
sin que nadie ¡pudiese decir la direccion que ha- 
bian tomado. 


48-permo 


v 


. Dos años han corrido desde log acontecimien- 
toz que hemos referido en los capítulos prace- 
dentes. Si el lector desea seguirno£, la llevare- 
mos hacia otra parte de la Bretaña, asegurán- 
dole con anticipacion que no perderá en el car- 
bio. 

La Bretaña es bastante rica para formar un 
hermozgo cuadro, con todas las escenas gorpren- 
dentes 6 dramáticas que la vida habitual ofrece. 

Hacia algunas horas que habia anochecido; 
ora el mes de Sotismbre; el cielo estaba cargado 
de pardas nubes; el viento soplaba áspero y frio 
en la costa. 

Dos caballos acababan 
jándose llevar por el tranquilo pazo de 
turas, y cosieaban la rado tomando 
de Conquet. 

El uno de elles tendria veinte y ocho años, el 
otro eumpliria apenas veinte y dog. 

El de mas edad era un gallardo jóven de mo- 
dales alegres y francos, que llevaba con descui- 
do su sombrero inclinado sobre la oreja, y CUyO 
rostro brillaba de salud y buen humor. 

El mas jóven era pequeño, aunque de talle 
elegante; una extrema palidez regaltaba en sus 
mejillas, y una especie de tinte melancólico en- 
tristecia gus facciones. 

Caminabau uno al lado del otro sín hablar- 

El camino estaba desierto, empezaban á caer 
algunas gotas de agua, oyéndoza continuamen- 
te eso tormentoso ruido que levantan las olaz 
agitedas incesantemente por el flujo y.reflujo. 

La situacion se prestaba poco para conversar, 

El aspecto de la rada nada tenia de encanta- 
dor, y con el viento y la lluvia, pocos atractivos 
ofrecen cinco leguas de camino. 

Sin embargo, de otro modo pensaba el ma- 
yor de los viajeros, pues pasados algunos minu- 
tos de silencio, se volvió brucamente á su com- 
pañero, y detuvo su eaballo soltando una car- 
cajada que ningun eco repitió. 

—¡Oh! ¿qué es esto, querido Octavio? dijo con 
acento franco, no os veo animado; sl hubiese 
previsto que os volveriais tan monótono, no 
hubieza dejado nuestra querida capital para se- 
guiros por este país, que sl bien es pintoresco, 
carece esencialmente de sol y luna. 

—¿Amais mucho al 301? preguntó irónicamen- 
te su compañero. 

—¡Diog verdadero! amigo mio, exclamó el de 
más edad con cierto tono entusiasta que tenia 
su seduccion; he vivido los diez años mas bellos 
de mi vida en un espantoso tabuco de una hor- 
ribla calle de Paris; la escalera era estrecha y 
oscura, la habitacion sin otro adorno que sus 
cuatro paredes; subia ciento vsinte y ocho esca- 
lones para llegar á ella, y nunca, en el espacio 
de estos diez años de porfiado trabajo é ince- 


GENERAL 


de salir de Brest de- 
sus mon» 
el camino 


DE LA 


Brasi 


introduccion de mercaderías. 


bienes muebles 6 in- 


centros agrí- 


comision ó de cuenta propia. 
EL DIRECTOR (GENERAL, 


TRADUCTOR 
PUBLICO de 


diomas en su casa ó á do- 
Reconquista 1134. 
1033.j1.23.2 ed. 


1.* del art. 5.* de los Estatutos. 


calle 25 de Mayo 
Central, cuarto 


minada en el inciso 


Local provisorio, 
número 243—Hiotel 
múmero 9, 


Horas de oficina de 12 44 p.m. 
Montevideo, Junio 23 de 1888. 
El Secretario. 


. ODONOGHUE 


: CIRUJANO-DENTISTA 
: «Calle 25. de Mayo, 256 
FRENTE ABLA CONFITERIA o 


- Federico Prince 


- DENTISTA NORTE 
Tiene el gusto de avisar 
ente á sus relaciones, que 


e 


José B. Gomensoro 


Doe muebles, un rico plano, plantas, 
aparatos de gas, 
dos, adornes y demás de la casa 
callo Pledas esquina Solis, núme- 


Mañana mártes 3 de Julio, 4 las 12 y me- 
dia en punto, remataré á la más alta postura, 
or ausentarse su dueño del país, 
bles y enseres de dicha casa que consisten 
en sala, costurero, dormitorios, comedor con 
servicios de toda clase, cristalería alfombrados, 
aparatos de gas de toda la casa, máquina de 
coser, cuadros, relojes, adornos, libros, baños, 
“batería. de cocina. ; 

Además: un riquísimo piano aleman de exce- 
:lenter voces. : 

1 cronómetro; varias plantas. 


Cipriano €. Silva: 
De 23 bord 


1 


-- AMERICANO 
al publico y especiai- 
hallándose restableci- 
sionales en todo lo 
e al arte dental. A 
Cámaras, esquin: 


ofrece sus servicios profe 


Buenas Ajirer 
ad 


santes luchas, he tenido una hora de dejadez 6 
un segundo de desaliento. 

—¿Y por,qué así? objetó Octavio. 

—;¡Ah,fdiablo! prosiguio su campañero, por- 
que mi habitacion, ó más bien mi guardilla, 
como mejor querais llamarla, tenia dos grandes 
ventanas abiertas en el techo, que recibian des- 
de por la mañana los primeros rayos dei sol. 
Sol por la mañana, al medio dia, á la tarde; es 
decir, querido amigo, la alegria, la confianza en 
Dios, la independencia, el amor, 2303 mil sen- 
timientos benditos que hacen de la vida un eter- 
no encante. 

—Horacio, no teneis trazas de médico, objetó 
Octavio.” 

—-¿Por qué? 

—Por vuestro entusiasmo. — - 

—¡Ah1 sí, confieso mi debilidad; amo la vida; 
yo.no he alimentado como vos mi mente con 
espantosos y helados pensamientos de suicidio. 
La casualidad me puso un dia en las calles de 
Paris, y empecé pintande muestras; tenia ca- 
torce años, y Mo conocia padre mi madre; pero 
á Dios gracias tenia inteligencia y llevzba en 
mi corazon esa lor de eterna juventud que nada 
ha podido marehitar aun... ¡Ahl Octavio, bien 
quisiera poderos der algunas veces una pequeña 
parte de mi alegria y frivolidad. - 

—Vuestra existencia no ha sido sacudida por 
loz mismos dolores, respondió Octavio con tris- 
te sonrisa. PO iS 

—La mu , 

y tal yez más que esto, 
“cl atodas mi > 
pero ya 08 congo 


MATES - 


ELO 


bros, alfombra- 


todos los 


1625 -jn-24. 


alesas vino francés 


“superior 


a núm. 2. 
12 en pun- 
por órden y. cuenta de 
vidas por el vapor «Patria» 
esas: vin cés. superior 


érte de vuestra madre. a 
Í la pérdida de u 


o cresis asi? AS 
; pero se buscan distraccciones 6n. el 


de la Direccion G. de Adua- 


mas dificil y montuoso; 
nosamente el sendero que 
habian humedecido. Además de esto, la senda 
habia dejado de costear la rada, 
se hundian mas en la lierra. 


| 


se quitó el sombrero y saludó. , - 
Los dos jóvenes «devolvieron el saludo resper 
tuosamente, y Horacio se preparó á e, 


—¿0s creeis siempre en Italia? 
- Lo cierto es que en Jtalia hubiézemos sido 


desbatijados veinte veces. 


—Gran gusto. E , ' 
—¡Bah! lo imprevisto es la vida, querido ari. 


go. Daria la mitad de mi existencia por ignorar 
lo que haria en la 


otra mitad. 
Conversando así, habian dejado los dos ami- 


gos muy atrás Brest y las casuchas qué 88 08- 
calonaban al largo de la costa. 


A medida que avanzaban ge hacia el camino 
los caballos seguian po= 
las recientes lluvias 
y á cada paso 


Octavio habia vuelto á embebsrse en su me- 


lancolis. Horacio, desesperando distraerle, 88 
contentaba con seguirle sin decir palabra, 


El silencio se habia restablecido de nuevo, y 


solo algun incidente podía romperle, 


Sin embargo, Octavio se detuvo de repente 


volviéndose á su compañero con una vivacidad 
que no era habitual en él. 


-—Habeis dicho: se buscan distracciones, ge 


trabaja, exclamó bruscamente; ¿creeis pues que 
86 p 


uede olvidar, Horacio? 

— Lo creo, respondió Horacio un poco BOr- 
rendido de este inesperado arranque. 

—¡Ah! ¡vos no habeis amado nunca! 

Nunca. 

-—Y bien, yo tenia veinte años entonces, Ho- 
racio; es decir, que aun no habia sufrido; la vi- 
da abria anto mí sus doradas puertas, y mí co- 
razon, que nadie habia avasallado, aceptaba sin 
desconfianza las primeras promesas de felicidad, 
"ener veinte años y ereerso amado de la mujer 
que armamos, Horacio, el cielo no tiene alegrias 
mas puras y mas dulces. Solo Dios gabe los in- 
sensatos engueños que formé, y en un solo dia, 
en una hora, go ha roto este dichoso porvenir. 
JI6 aquí una de exas desgracias que no pueden 
olvidarse, amigo mio. 

—¡Pobre Octavio! 

—¡Ah! vos, que sols médico, Horacio; vos 
quo gracias 4 un trabajo sobrehumano habeis 
conquistado á los veinte años una de las mas 
iinstres plazas entre las celebridades europeas; 
decidme como no g3 muere de dolor, ó mas bien, 
que es este dolor que mata tan lentamente. Da- 
cidme que es la vida, el amor, la muerte. 

—fato no entra en la medicina, amigo raio, 
objetó Horacio. 

—¡Ahl prosiguió Octavio con un gesto de 
desaliento; elamor es un sentimiento triste... 
Muchas veces he pensado en el suicidio desde 
que perdi á Margarita. ¿Dónde está? ¿qué ha 
sido de elia?... ¿ha muerto... ha muerto de 
vergúenza y desesperacion?.... ¿La encontraré 
un dia, Ó pasaré mi vida, hora por hora, en es- 
ta soledad que me espanta y me aniquila, lle- 
vándome cada dia un poco de fuerza y valor?.%. 
Horacio no respondió. Hacia algunos minu- 
tos que oia á sus espaldas un ruido de pasos, 
y esto incidente puso momentáneamente fin á 
la conversacion, 


Ni Octavio ni Horacio estaban ciertos del ca- 
mino que seguian, y se alegraban de poder to- 
mar sobre el particular algunoz datos positivor, 

Horacio detuvo su caballo. 

Octavio hizo otro tanto. 

Al cabo de algunos minutos vieron á 8ua 63- 
aldas la silueta de un hombre que llevaba el 
traje del pais. 

Este hombre marchaba 4 buen paso, apoya- 
do en un grueso baston, 

Lo luna estaba ocúlta entre negras nubes 
que el viento alejaba de la costa; pero á log pá- 
lidos rayos que dejaba deslizar de cuando en 
cuando, se podian detallar las partes mas im- 
portantes de su traje. 


Llevaba. el sombrero de anchas alas y el tra- 
je de paño pardo de los hombres del carton de 
Saint-Thegonnec, subiéndole las polainas de 
cuero por encima de las rodillas. Este hombre 
parecia estar aun fuerte y vigoroso. AE 
- Como los dos eabailus se habian detenido en 
medio del sendero, al poco rato se reunió á 
ellos y pasó «por su lado sin aflojar el paso. 
Pero al pasar cerca de ellos, siguiendo la 
antigua y solemne costumbre del país.breton, 


larle. y 
—Disponsad que os detenga; pero mi amigo 
y yo nos hemos internado imprudentemente por 
ente sendero, y no sabemos si nos conducirá á 
donde deseamos. A ó 
*—¿A dónde quereis ir? preguntó el breton. = 
—A Conquet. a ' 
—Este camino 08 conducirá en linea recta, 


caballeros. > . É 
—¿Y cuantas leguas.nos. faltan aun para lle- | 
gar O 
 —Tres 4 lo menos, 
esperar mas preguntas, 
-dos caballeros. 


s, saludó: denuevo 
continuó con mas rapi 


